Prezado(a) cliente ANECY SANTOS SILVA 


Este boleto consolida contratos cujas prestações vencem no dia 26/11 /2018, e também as prestações vencidas, se houver. 

O valor total do pagamento é R$ 77,98 composto pelos contratos/prestações abaixo discriminados. 

Atenção: Este boleto foi processado em 13/11/2018. Caso você já tenha pago alguma prestação abaixo discriminada ou tenha interesse em 
pagar parcialmente este boleto, contate nossa Central de Atendimento. 

Contrateis) Parcela Nosso Vencimento Valor da Valorem 

uontrato(S) rarceia Númer0 da Parcela Parcela 26/11/2018 

RENEGOC 064085167 28/36 028640851672 26/11/2018 451,53 77,98 

Banco Itaucard 5.A - ALAMEDA PEDRO CALIL, 43 - Centro - Poá /17.192.451/0001-70 

Acesse itaucard.com.br ou use os caixas eletrônicos. Para consultas, informações e transações ligue 3003-3030 (capitais, regiões metropolitanas e chamadas de celular) ou 0800-7203030 (demais 
localidades, somente chamadas de telefone fixo), de segunda a sábado, das 6h às 22h. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800-7244845, todos os dias, 24 horas 
por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800-5700011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800-7244838, todos os dias, 24 horas por dia. 


Itaú Unibanco S.A 341-7 34198.61004 38372.702522 50434.990003 6 77200000007798 recibo do pagador 


Autenticação Mecânica 



Itaú Unibanco S .A. |341 -7| 34198.61004 38372.702522 50434.990003 6 77200000007798 

Local de Pagamento 

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ 

APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ 

Data do vencimento 

26/11/2018 

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço 

BANCO ITAUCARD S/A 

17.192.451/0001-70 - ALAMEDA PEDRO CALIL, 43 - CENTRO - POÁ - SP 

Agência/Código do beneficiário 

2525/04349-9 

Data do documento 

20/11/2018 

Número do documento 
00383727 

Espécie DOC lAceite 

FT |N 

Data processamento 
13/11/2018 

Nosso número 

861.00383727-0 

Uso do Banco 

Carteira lEspécie 

861 |R$ 

Quantidade 

Valor 

(=) Valor do documento 

R$ 77,98 

Informações de responsabilidade do beneficiário 

Após vencimento, receber apenas nas agências do Itaú 

Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do pagador, este documento será considerado quitado somente após compensação do mesmo. 

AO CAIXA ITAU: PARA RECEBER APÓS O VENCIMENTO CONSULTAR FUNCAO 154 

(-) Desconto/Abatimento 

(-) Outras Deduções 

(+) Juros/Multa 

(+) Outros Acréscimos 

(=) Valor cobrado 

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP: 

ANECY SANTOS SILVA - 021.068.814-95 - RUA COMENDADOR LUIZ J ARD, 00706 - MACEIO - AL - 57052-760 

Sacador Avalista: 


Pagador 

ANECY SANTOS SILVA 

CPF/CNPJ 

021.068.814-95 

Nosso-Número 

861.00383727-0 

Nr. Documento 

00383727 

Vencimento 

26/11/2018 

Valor do Documento 

R$ 77,98 

Valor Cobrado 

Beneficiário 

BANCO ITAUCARD S/A - ALAMEDA PEDRO CALIL, 43 

CENTRO-POÁ-SP 


ICPF/CNPJ 

ll7.192.451/0001-70 


Itaú 


Autenticação Mecânica - Ficha de compensação 












